7 een ee ee 
_ Approved For Release 1999/09/08 : CIA-RDP81B00878K00020001 G0 


Effective: 


Supersedes: 1-21-57 


Revision: A 
EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR3-CHANNEL DATA REDUCTION 
EQUIPMENT 
MP ESTIMATED NUMBER ESTIMATED 
ITEM NUMBER NOMENCLATURE UNIT COST OF UNITS AMOUNT 
nia 61093 Connector, AN3102A- $ 52 1 $ ©6652 
18-13P 
oe 61074 Connector, AN3102A- 2,89 1 2,89 
28-18 
3. 61103 Connector, AN3102A- ecg 1 29 
10SL-3P 
4, 61077 Connector, AN3102A- 1,06 1 1,06 
28-1P 
or 61110 Connector, AN3102A- 26 1 26 
10S -2P 
6, 61048 Connector, AN31L02A- 26 Z 26 
LOSL-4P 
ie 61057 Connector, AN3102A- .62 1 .62 
148-958 
Oy 61052 Connector, AN3102A- 2.12 1 2.12 
2458 
9. 61088 Connector, AN3102A- Tepe 1 1.76 
22-195 
10, 62063 Connector, Amphenol, 2,23 2 4,46 
26-190-24 
ti, 61058 Insulated Combination Paks 5 .80 
Tip Jack, H.H. Smith, 
206 Red 
12, 61082 Insulated Combination <6 5 .80 
Tip Jack, H.H. Smith, 
206 Black 
T. 61096 Connector, AN3106B-24-5P 2.42 1. 2.42 
Lay 61108 Connector, AN3102A-14S-9P 259 A 59 
15. 62048 Connector, AN3102A-24-2885 1.28 1 1,28 
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prix (et 


ITEM 
16. 


1’. 


18, 


19. 


20% 


al. 


ees 


23. 


24, 


256 


~ 26s 


a 27 e 


28, 
if 29. 


30, 


MP 


NUMBER 


62114 


62045 


61102 


61196 


61084 


61095 


61050 


61054 


61076 


61065 


61061 


61068 


61071 
61049 
62122 


EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 


EQUIPMENT 


NOMENCLATURE 


Connector, AN3102A- 
24-10P 


Connector, AN3102A- 
22-5P 


Connector, AN3102A- 
24-758 


Banana Jack, H.H,. Smith, 
205 Red 


Jack, E,F, Johnson, 
105-602 


Jack, E.F. Johnson, 
105-603 


Receptacle, Winchester, 
QRE12S 


Connector, AN3102A- 
12S8-3P 


Connector, AN3102A- 
128-35 


Connector, AN3102A- 
18-11P 


Binding Post, General 
Radio, 938WR 


Binding Post, General 
Radio, 938WB 


Phone Jack, M. Jax, M442A 


Plug, Winchester, QRE12P 


Connector, AN3102A- 
24-7P 


ere 


Effective: 

Supersedes: 

Revision: 
ESTIMATED NUMBER 
UNIT COST OF UNITS 

$ 2,50 cf 

1,60 1 

2.09 2 

«13 3) 

«03 1 

03 1 

45 2 

oot 1 

229 1 

Pel Ge) 1 

53 2 

253 2 

92 2 

2.14 5 

1.76 1 
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3-857 


1-21-57 


A 


ESTIMATED 
AMOUNT 

$ 2,50 
1.60 
4,18 
65 

. 03 

- 03 

~90 


er 


29 
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ITEM 
31. 


32. 


33 


34. 


35. 


36. 


376 


38, 


39. 


4O, 


Al, 


42 e 


43. 


hd, 


45, 


MP 
NUMBER 
62103 
62053 
61053 
61078 
61073 
61063 
61070 
61098 
60980 
60961 
60948 
60990 
61015 
68036 


68033 


Effective: 


Supersedes: 1-21-57 


_ Approved For Release 1999/09/08 : CIA-RDP81B00878R000200010020-2 


i Est ao 


A 


Revision: 
EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR3-CHANNEL DATA REDUCTION 
EQUIPMENT 
ESTIMATED NUMBER 

NOMENCLATURE UNIT COST OF UNITS 
Connector, Winchester, $ 59 2 
M7P-LSH19C 
Connector, Amphenol, 1.43 2 
26-159-24 
Connector, AN3102A- ‘1,45 1 
20-14P 
Connector, AN3102A- 1,00 ae 
18-118 
Connector, AN3106B- 1.25 1 
18-11P 
Connector, AN3106B- 1.60 1 
EGerethe ks 
Connector, AN3102A- 1,28 1 
20-15P 
Connector, AN3102A- 1.28 1 
e2e-55 
Connector, AN3106B- 1.35 1 
20-158 
Connector, AN3102A- 176 1 
24-108 
Connector, AN31LO2A- 176 1 
22-197 
Connector, AN3102A- 60 al 
18-85 
Connector, AN3102A- 1,46 1 
20-188 
Relay, Potter & Brum- Selo 5 
field, 5SKLA1 
Relay, Potter & Brum- 4.85 5 


field, KLI4A, 115VAC, 


$ 


ESTIMATED 
AMOUNT 
1.18 


2.86 


1.46 


28.75 


24.25 


60_Cycles 
Approved For Release 1999/09/08 : Sa Ror eteuOareRppoeboueuets 


ITEM 
46, 


47, 


48, 


49, 


50. 


5l. 


52. 
53. 
54. 
556 
56, 


D7. 


58, 


D9e 


60, 


Gls 


MP 
NUMBER 
68017 


68102 


68038 


68022 


68100 


68081 


68037 
68104 
40033 
40023 
68000 


68042 


68023 


68072 


68076 


68134 


EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 


EQUIPMENT 


NOMENCLATURE 


Relay, Sigma, 
22RICC1OOOG-SIL 


Relay, Potter & Brum- 
field, KADA, LLDSVAC, 
60 Cycles 


Filter Reactor, Triad, 
HSM301 


Filter Reactor, Triad, 
HS -331 


Filter Reactor, Triad, 
HSM315 


Filter Reactor, Triad, 
HSM305 


Choke, R-W# 70030018 
Choke, R-W# 70030019 
Coil, Miller, 6315 
Coil, Miller, 4413 


Toroid, Communication 


Accessories, MP930-35B 


Toroid, Communication 
Accessories, MP930-43B 


Toroid, Communication 
Accessories, MP930-33B 


Toroid, Communication 
Accessories, MP930-40B 


Toroid, Communication 
Accessories, MP930-31B 


Toroid, Communication 
Accessories, MP930-27B 


Effective: 
Supersedes: 
Revision: 
ESTIMATED NUMBER 
UNIT COST OF UNITS 
$ 14,00 10 
2.95 2 
10,31 4 
8,88 4 
14,15 4 
11.23 4 
35.00 4 
35.00 4 
r.08 4 
1.65 4 
6.50 4 
8,00 4 
Ds CO 4 
5295 4 
5.55 4 
5.40 4 


5 
ie 
A 
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-1-57 
21-57 


ESTIMATED 
AMOUNT 
$ 140.00 


5-90 


41,24 
535252 
56.60 
44.92 


140.00 
140, 00 
4,32 
6.60 


26,00 
32,00 
22,80 
23.80 
22,20 


21.60 
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ITEM 
62. 


63. 


64, 


65. 
66. 
67. 
68. 
69. 


70, 
TAG 


Tes 


Tos 


74. 


T55 
Os 


“77. 


78. 


MP 
NUMBER 
68117 
68095 
68088 


40206 
68072 
67973 


68038 


10282 
4OOLT 


20446 


20471 


20492 


20453 


20419 


20469 


EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR3-CHANNEL DATA REDUCTION 


EQUIPMENT 


NOMENCLATURE 


Toroid, Communication 
Accessories, MP930-38B 


Toroid, Communication 
Accessories, MP930-24B 


Toroid, Communication 
Accessories, MP930-37B 


Choke, Miller, 670 
Choke, Rayco, 02777-1 
Choke, Rayco, 01782-1 
Choke, Burnell, 36.5mh 


Filter Reactor, Triad, 
HSM319 


Choke, R-W # 70000025 


Filter Reactor, Triad, 
HSM3 07 


Resistor, RHO,A43 
25 ohm 14 


Resistor, RHO,L47 
36 ohm 1% 


Resistor, RHO,A44 
100K 1% 


Resistor, JLU5021 


Resistor, Sprague, 
5NIT. 700 ohm W/Leads 


Potentiometer, Ohmite, 
CULOAL 


Potentiometer, Ohmite, 
CULO51 


Effective: 
Supersedes: 
Revision: 
ESTIMATED NUMBER 
UNIT COST OF UNITS 
$ 6,45 4 
5655 4 
6,30 4 
atl 4 
15.45 4 
7.86 4 
DELETED 
23.58 4 
35,00 4 
14,80 4 
2.00 3 
2.50 1 
2.50 2 
DELETE 
«DO 1 
1.70 1 
1.70 1 
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Bit cei 
1-21-57 
A 


ESTIMATED 
AMOUNT 

$ 25.80 
22,20 
25,20 


2,04 
61.80 
31.44 
94.32 


140, 00 
59.20 


6,00 


2.50 


1.{0 


1.70 
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5 nffective:  3-1-57 


Supersedes: 1-21-57 


Revision: A 
EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR3-CHANNEL DATA REDUCTION 
EQUIPMENT 
MP 7 | ESTIMATED =NUMBER. ESTIMATED 
‘ITEM NUMBER | NOMENCLATURE UNIT COST OF UNITS AMOUNT 
95: ' Resistor, Ohmite, JU1O41 $¢ DELETE , | $ 
80. 20447 Potentiometer, Ohmite, 2.55 1. 2.55 
cUu5041 3 
81, 20413 Potentiometer, Ohmite, 2.55 pee 5.10 
. | CLU5021 3 
82. 20539 Resistor, Sprague, . 275 4 Sn 
, 5KT, 600 ohm, W/Lead 
83. 20456 Resistor, RHO,L44 1.50 a! 1.50 
Bap 150K. 1% 
“ B44, 20099 Potentiometer, Ohmite, 2,50. pak 2.50 
CLULO21 | 
85. 10883 Resistor, R-W# 70000119 - 25,00 oe. 25,00 
86, 20414 Potentiometer, Ohmite, 2.50 1 2,50 
CLU5031 
87. Resistor, CLU5020 DELETE 
88. Resistor, RHO,L48 DELETE 
89, Resistor, JU1052 DELETE 
90, 4 Potentiometer, Ohmite, Bets 1 ay fe 
2 CCU1052 oe 
91. 60022 Thermal Relay, Curtis- 7.90 at 7.90 
Wright, 117-20-A 
92. 60048 Switch, Centralab, PA-2009 3,36 1 3.36 
93. 60036 Switch, Centralab, PA-2023 3.48 1 3.48 
94, 60044 Switch, Centralab, PA-2027 4,29 1 — 4,29 
5. 60089 Switch, Centralab, PA-2003 T.74 a 1.74 
60057 Switch, Centralab, PA-2011 2.52 1 2.52 


. LZ 96. 
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ITEM 


MP 
NUMBER 


60066 


61091 
60003 


60035 


61083 
61059 
61067 


61044 
61093 


10368 
58077 


58099 
10339 


58141 


Effective: 
Supersedes: 
Revision: 
EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR3-CHANNEL DATA REDUCTION 
EQUIPMENT 
ESTIMATED NUMBER 
NOMENCLATURE UNIT COST OF UNITS 
Switch, Centralab, PA-2035 $ 2,82 a 
Resistor Kit DELETE 
Resistor Kit DELETE 
Switch, RO-40 DELETE 
Switch, Centralab, PA-2007 1,32 1 
Switch, Cutler-Hammer, 8,02 1 
7675 K4 
Switch, Heatherington, oe 1 
T2104 
Switch, Centralab, PA-2019 1.89 1 
Switch, Centralab, PA-2015 1387 1 
Thermal Relay, |. 10,00 3 
G.V. Controls, RO-20 
Thermal Relay, 10,00 3 
G.V. Controls, RO-60 
Switch, General Controls, 4,00 2 
ML6287 
Transformer, R-W#H 70000020 35,00 4 
Transformer, United 37.13 4 
Trans, Co., H 93 
Transformer, Triad, 14,28 4 
HSM226 
Transformer, R-W # 35.00 4 
70000017 
Transformer, Triad, 17 16 4 
HSM229 


3- 
1- 
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1-57 
21-57 


A 


ESTIMATED 


AMOUNT 


$ 


2,82 


1.32 
8,02 


2.55 


1,89 
LOT 
30, 00 


30,00 


8,00 


140, 00 
148,52 


Sfai2 


140.00 


68, 64 
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MP 


NUMBER 


58129 
58162 
58050 
58174 
58154 
58148 
10374 
10383 
10351 
58132 
10999 


55035 
55027 


61062 
54990 
61100 


EQUIPMENT LIST Y 


PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR3-CHANNEL DATA REDUCTION 


EQUIPMENT 


NOMENCLATURE 


Transformer, Triad, 
HSM216 


Transformer, Chicago 
Std., PFLAL3YY 


Transformer, Standard 
Coil, XM1555-2 


Transformer, Standard 
Coil, XM1555-3 


Transformer, Standard 
Coil, XM1555-4 


Transformer, Standard 
Coil, XM1555-5 


Transformer, R-W# 
70000023 


Transformer, R-W# 
7Oo0000e1 


Transformer, R-W# 
70000022 


Transformer, United 
Trans. Co., H 134 


Transformer, R-W# 
70030020 


Crystal Diode, G.E,, IN93 


Crystal Diode, Westinghouse 
WN5O91A 


Crystal Diode, IN92 
Crystal Diode, 8U1 


Crystal Diode, 4U1 


$ 33.48 
35.00 
8,00 
8.00 
8,00 
8.00 
35.00 
35.00 
35.00 
16,42 
35.00 


1.85 


14,00 


2.88 
.88 
1.10 


Effective: 
Supersedes: 


Revision: 


ESTIMATED NUMBER 
UNIT COST OF UNITS 


m 


30 
2 
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Ea el i 
1-21-57 
A 


ESTIMATED 
AMOUNT 
$ 133.92 
140.00 
32.00 
32.00 
32.00 
32,00 
140.00 
140, 00 
140,00 
65.68 


140, 00 


37.00 
56.00 


5e 76 
26.40 
2.20 
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MP 
NUMBER 


55028 
59122 


59011 
51027 
57040 
57 007 
57005 
56020 
57011 
57014 
56010 
56017 
56014 
4734y 
45094 
45061 
45080 
45028 
45040 
47304 
45026 
45030 
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Seb-5f 


1-21-57 


A 


Effective: 
Supersedes: 
Revision: 
EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR3-CHANNEL DATA REDUCTION 
EQUIPMENT 
ESTIMATED NUMBER 

NOMENCLATURE UNIT COST OF UNITS 
Crystal Diode, 5U1 $ 1,02 5 
Pilot Light, Marco, 85 20 
5NE2 
Pilot Light, G.E., 328 42 20 
Fuse, Littelfuse, 312004 . 06 25 
Fuse, Littelfuse, 313,032 19 25 
Fuse, Littelfuse, 312.062 ae) 25 
Fuse, Littelfuse, 312003 . O4 25 
Fuse, Littelfuse, 312.250 «14 25 
Fuse, Littelfuse, 312005 06 25 
Fuse, Littelfuse, 312002 2 05 25 
Fuse, Littelfuse, 312,750 .09 25 
Fuse, Littelfuse, 314012 obo 25 
Fuse, Littelfuse, 312.150 08 25 
Tube, SRAWGY 4,60 4 
Tube, 6AR6/6098 3,25 4 
Tube, 5751 2.05 4 
Tube, 0G3/85A2 2.50 4 
Tube, 5814/12AU7 2.25 5 
Tube, 6AQ5 02 2 
Tube. OB 2 .80 3 
Tube, 5963 1,00 3 
Tube, 6136/6AU6 2.00 10 


9 


ESTIMATED 
AMOUNT 


$ 5.10 


17.00 


8.40 
Lo50 
4.75 
2.50 
1,00 
3.50 
1,50 
1.25 
2525 
2650 
2,00 
18.40 
1300 
8,20 
10,00 
A123 
1.56 
2.40 
3.00 
20, 00 
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Effective: 3-1-57 


Supersedes: 1-21-57 


Revision: A 
EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR3-CHANNEL DATA REDUCTION 
EQUIPMENT 
MP ESTIMATED NUMBER ESTIMATED 
ITEM NUMBER NOMENCLATURE UNIT COST OF UNITS AMOUNT 
yi52. 45071 Tube, 12BH7 f «fe 3 $ 2,16 
ADS. 45032 Tube, 2D21/5727 1.21 3 3.63 
154, 45066 Tube, Hewlett Packard, 10, 00 3 30,00 
HB106 
ayer 45059 Tube, 5687 2.70 3 8.10 
156, 45081 Tube, 5763 Bein 3 6.33 
Lt 45031 Tube, 6AN8 303 3 2,49 
158. 45065 Tube, 6BK7A 502 3 2.46 
J roo 45011 Tube, 6080 6,00 3 18,00 
160, 45015 Tube, 6uU8 1,03 3 3,09 
| 161. Tube Socket, 9753 DELETE 
162, 10969 Tube Shield, TS102U03 .50 2 1.00 
163. 10956 Tube Socket, TS101P01 40 5 2.00 
164, 10913 Tube Socket, TS103P01 36 5 1.80 
165. 10980 Tube Socket, TS102PO1 27 2 254 
166. 10894 Tube Shield, TS103U02 615 5 .75 
167. 10866 Tube Shield, TS102U02 a5 2 «30 
168, 10878 Tube Clamp, Bircher, 90 2 1.80 
9260-7 
169, 10917 Tube Clamp, Bircher, 64 2 1.28 
228-4 
170. 10936 Bracket, CPO7SB4 -L0 2 «32 
aly gal 10972 Bracket, CPO7SC3 .18 2 36 
172. 10952 Bracket, CPO7SE5 eue 2 36 
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fective: 3-1-57 


Supersedes: 1-21-57 


Revision: A 
EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEFOT SPARES LIST 
FOR3-CHANNEL DATA REDUCTION 
EQUIPMENT 
MP ESTIMATED NUMBER ESTIMATED 

NUMBER NOMENCLATURE _ UNIT COST OF UNITS _ AMOUNT 
11000 Bracket, CPO7SC2 & 418 2 $ 36 
10954 Fuse Post, Littelfuge, 20 2 256 

342003 
10897 Pilot Light, Marco, 305 2 1.70 

3008 0M 
10888 Tube Socket, Hewlett- eerie) 2 3,00 

Packard, HSK106-R5 
10912 Tube Socket, TS1O2P03 220 2 540° 
10901 Tube Shield, TS192U058 one e beh 
30258 Capacitor, CP7ORIEF4S°5K 5,62 4 23,28 
30269 Capacitor, CP7OBLEPROSK 8,52 2 17, 06 

Capacitor, CP7OBRIEF 25K DELETE 

Capacitor, CP7OBLEF8O5K DELETE 
30427 Capacitor, CP7OBLEFLO6K 9,00 a 18,90 
30400 Capacitor, JiKTG104K eer 2 2,48 
30271 Capacitor, Meliory, Ho-lolir 2.05 z 9,90 
30380 Capacitor, Mailory, H-152 2,82 2 564 
30441 Capacitor, Hopkins. 1.25 2 2,50 

JIKT627 4K 

Capacitor, Hopkina, ees 

Q-1KTYAT AK 
30464 C@pacitor. Sprague, 8OP2 130 2 2,60 
30384 Capacitor, Hopkins, 1,76 2 eey 

1LP52H 

Capacitor, Hopkins, DE LE TE 

Q-1KTI1TO4K 

ei he 
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Effective: 3-1-57 


Supersedes: 1-21-57 


Revision: A 
EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR3-CHANNEL DATA REDUCTION 
EQUIPMENT 
MP ESTIMATED NUMBER ESTIMATED 
ITEM NUMBER NOMENCLATURE UNIT COST OF UNITS AMOUNT 
192. 3.0455 Capacitor, Hopkins, are! 2 § 1,42 
Q-1KT41 O4K 
193. 30448 Capacitor, Cornell- 44 2 ~ ,88 
Dubilier, BBRILO~-150 
194, 30432 Capacitor, Cornell- 06 2 1.32 
Dubilier, BBR50~-25 
195. 30406 Trimmer, Centralab, 208 2 1,36 
Cvleplel 
196, 30430 Capacitor, Hopkins, 1,00 2 2.00 
9~-1K21 O4K 
197. 30395 Capacitor, Hopkins, 1,48 10 14,80 
9-1K4104K 
198, 30451 Capacitor, Cornell- 42 10 4,20 
Dubilier, BBR1O-50 
199, 30385 Capacitor, Hopkins, Pell 2 2.34 
9-1KT2105K 
200, 30397 Capacitor, Cornell- 60 2 1,20 
Dubilier, BBR25-25 
201. 30566 Capacitor, Hopkins, 44-00 3 3,00 
1K647 2K 
202, 30370 Capacitor, Hopkins, 1,00 3 3,00 
1KT6O47 3K 
293. 30362 . Capacitor, Hopkins, 162% . 2. 3,24 
~  JLIKT6254K 
204, Capacitor, Hopkins, - DELETE 
Q-1KT4104K 
205, 30325 Capacitor, Hopkins, »80 5 4,00 
9-1K4332K 
206, Kit Capacitor, DELETE 
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ITEM 
207. 


208, 


209. 
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MP 
NUMBER 
30333 
30309 
30340 
30330 
30426 


30412 
30500 


30498 
30328 
30429 
30311 
30367 
30093 


30361 
30378 


EQUIPMENT LIST Y 


PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 
EQUIPMENT 


NOMENCLATURE 


Capacitor, 
9-1K4254K 


Capacitor, 
9-1K2154K 


Capacitor, 
9-1K447 2K 


Capacitor, 
9-1K4102K 


Capacitor, 
PO12H 


Capacitor, 


Capacitor, 
Q-1KT4224K 


Capacitor, 
9-1K1104K 


Capacitor, 
9-1K4153K 


Capacitor, 
POS4H 


Capacitor, 
9-1K1102K 


Capacitor, 


Hopkins, 


Hopkins, 


Hopkins, 


Hopkins, 


Hopkins, 


Hopkins, 


Hopkins, 


Hopkins, 


Hopkins, 


Hopkins, 


Hopkins, 


Cornell-~ 


Dubilter, BR505 


Capacitor, 
P123ZNG 


Aerovox, 
. OSUF 


P14H 


Capacitor, CC25CH330G 


Capacitor, CC32CG680G 


_ Capacitor, 


9-1K4332K 


Hopkins, 


Effective: 
Supersedes: 
Revision: 
ESTIMATED NUMBER 
UNIT COST £OF UNITS 
$ 2,50 2 
1,00 2 
2.50 2 
1,02 2 
Lee 2 
of5 2 
hy OL 2 
365 2 
2.50 2 
ob9 2 
1,00 2 
242 2 
1.89 2 
029 2 
27 2 
DELETE 


3-1-5) 
1-21-57 
A 


ESTIMATED 
AMOUNT 

$ §=5,00 

2.00 

5.00 

2.04 


2.36 


1.50 
5.02 


130 
5.00 
1.18 
2,00 

» 84 
3.78 


250 
054 


a ie 
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237. 
236. 
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MP 


NUMBER 


21091 


30408 


21079 


30481 


30373 


30391 
30435 


30512 
30024 


30516 


30526 


30530 


30489 
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Effective: 
Supersedes: 
Revision: 
EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 
EQUIPMENT 
ESTIMATED NUMBER 
NOMENCLATURE UNIT COST OF UNITS 
Gapacitor, Hopkins, $ 1,02 2 
9-1K4224uK 
Capacitor, Hopkins, Ce 2 
9-1KT1104K 
Capacitor, Hopkins, 
9-1K4182K 1.00 2 
Capacitor, Hopkins, DELETE 
9-1K2102K 
Capacitor, Hopkins, 1.00 2 
9-1K2102K 
Capacitor, 96P10401S2 DELETE 
Capacitor, Hopkins, 81 2 
9-1K3393K 
Capacitor, Hopkins, 1P4H 291 2 
Capacitor, Hopkins, 1,00 2 
9-1ET4103K 
Capacitor, CPO65BIEF105K 3—30 2 
Capacitor, Cornell- «50 2 
Dubilier, BBRi0-25 
Capacitor, Hopkins, 2.50 2 
9-1K4152K 
Capacitor, Hopkins, 1,00 2 
9-1K1105K 
Capacitor, Hopkins, 1,00 2. 
1KT3333K 
Capacitor, TS2A-7 DELETE 
Capacitor, Hopkins, 1,50 2 
Q-1KT3254K 


-~l4. 


Skat Soe A 


1-21-57 


A 


ESTIMATED 


ANOUNT 


$ 2,04 


1.44 


2.00 


3.00 
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Effective: 3-1-57 


Supersedes: 1-21-57 


Revision: A 
EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 
EQUIPMENT 
MP ESTIMATED NUMBER ESTIMATED 

NUMBER NOMENCLATURE UNIT COST OF UNITS AMOUNT 

30334 Capacitor, Hopkins, $ OF 2 $ 1,34 
9-1K4473K 

2107.1 Capacitor, Hopkins, 1.00 2 2.00 
P256H 

30377 Capacitor, Hopkins, 2.70 2 5,40 
9-1K6473K 

30486 Capacitor, Mallory, 3,00 2 6,00 
NP1225 

30331 Capacitor, Hopkins, 2.70 2 5.40 
9-1KT6104K 

30477 Capacitor, Hopkins, 1.62 2 3.24 
9-1KT6254K 

30475 Capacitor, Cornell- 3.24 2 6.48 
Dubilier, TNAD6020 

30306 Capacitor, Hopkins, .98 2 1.96 
9-1KT2104K 

30398 Capacitor, Centralab, 225 2 50 
CC 25CH470G 

30342 Capacitor, Cornell- 250 2] 12.00 
Dubilier, BR1O45 

30358 Capacitor, Hopkins, 294 2 1266 
Q-1KT447 2K 

30365 Capacitor, Hopkins, 1,00 2 2,00 
9-PO14H 

30366 Capacitor, Mallory, SR 638 1.80 2 3.60 
Capacitor, TNAD6020 DELETE 

30494 Capacitor, Hopkins, 1,00 2 2,00 


QP54H 
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Approved For Release 1999/09/08 : CIA-RDP81B00878R000200010020-2 
Effective: °3-1-57 


-Supersedes: 1-21-57 
Revision: A 
EQUIPMENT LIST Y 


PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 


EQUIPMENT 
Mp ESTIMATED NUMBER ESTIMATED 
ITEM NUMBER NOMENCLATURE UNIT COST OF UNITS AMOUNT 
254, 30360 Capacitor, Cornell- $  .70 2 $ 1.40 
Dubilier, BBR25-50 
v7 2556 30496 Capacitor, Cornell- 55 2 110 
. . Dubilier, BR i615 
256. Capacitor, BBRIO45 DELETE 
257. Capacitor, TNAD6020 DELETE 
258. 21010 Capacitor, Hopkins, 1.50 2 3, 00: 
Q-1P2H » | 
259. 21030 Capacitor, Hopkins, 2550 2 5.00 
9-1KT4333K 
260, Capacitor, Hopking, | DELETE 
9-1KT4224K 
261. 30414 Capacitor, Hopkins; 2.50 2 5,00 © 
9-1KT447 3K 
262, 21074 Capacitor, Hopkins, 2.50 9g 5,00 
9-1KTH254K | - r 
263. 10859 Motor, Technical Bevelop- 75.00 3 ~ 225,00 
. ment Corp. D641-1 
264, 10882 Motor, Technical Develop- 125,00 2 —§ 250.00 
ment Corp, D641-2 
265. 10926 Motor, Technical Develop- 83,00 2 166.00 
ment Corp., D631-1 : 
$66. 68028 Circuit Breaker, 22.90 2 45,80 
Heinamann, XAM-33, Curve4, . 
50 amp. 
267. 68019 Circuit Breaker, 8.60 3 25,80 
Heinamann, XAM-33, Curve 5 
15 amp 
~16- 
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ITEM 
268, 
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MP 


NUMBER 


68039 


60039 


60008 


61056 


11063 


65678 


11396 


10855 


10833 


LO2TS 


70039 


11035 


11006 
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EQUIPMENT LIST Y 


Effective: 


PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 


EQUIPMENT 


NOMENCLATURE 


Circuit Breaker, 


Heinamann, XAM-33, 10 amp 


Cireuit Breaker, Switch 
Modified, JV-9007, 
6 pole 5 POS 


Circuit Breaker, Switch, 
Cutler-Hammer, 8801K7 


Knob, General Radio, 
KNB-2 


Data Deparator Plug in 
Amplifier, R-W # 70000799 


Meter, Simpson, 
vu 142A 


Counter Decade-Modified, 
Hewlett-Packard, 
HPA4CA, DC 9000 


Counter Decade-Modified, 
R-wW # 70000655, DC 9300 


Counter Decade, Modified, 
R-W# 70000656, DC 9200 


Counter Hexad, R-W # 
70000419, DC 9100 


Chart Paper, (Alfax) 


Playback/Record Ampli- 
fier, R-W # 70000789 


Erase Amplifier 
Erase Oscillator & Ampli- 


fier Assembly, R-W # 
70000792 


3-1-57 
Supersedes: 1-21-57 
Revision: A 
ESTIMATED NUMBER ESTIMATED 
UNIT COST OF UNITS AMOUNT 
$ 8.60 2 § 1Ts2d 
10.80 2 21.60 
L(s 5 5.19 
of5 2 1.50 
570.14 1 570.14 
23.40 1 23.40 
35,00 1 354.00 
50,00 L: 50,00 
50.00 1 50,00 
50,00 1 50,00 
3,00 26 78,00 
670,00 2 1,340, 00 
DELETE 
431,00 1 431,00 
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MP 
NUMBER 


10919 


20192 
20183 
20184 
20256 
20378 
20388 
20181 
20182 
20146 
20113 
20122 
20273 
20274 
20108 
20112 
20210 
20173 
20174 
20334 
20282 


20283 Resistor, RC20GF681I 08 5 
Approved For Release 4999/09/08 : CleeRDPeteoca7TeRogozoge 002t:2 
-18- 


EQUIPMENT LIST Y 


PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 


EQUIPMENT 


NOMENCLATURE 


ESTIMATED 
UNIT COST 


Transport Sequence Control $885, 33 
R-W # 70000642 


Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 


Resistor, 


RC20GF101T 
RC20GF111I 
RC20GF121I 
RC20GF131I 
RC20GF151d 
RC20GFLE1I 
RC20GF181I 
RC20GF201I 
RC20GF2217 
RC20GF241I 
RC20GF271JI 
RC20GF301d 
RC20GF331I 
RC20GF361I 
RC20GF391I 
RC2O0GF431d 
RC20GF471I 
RC20GF511I 
RC20GF561I 


RC20GF621IT 


. 08 
. 08 
.08 
. 08 
- 08 
08 
. 08 
08 
. 08 
.08 
- 08 
.08 
. 08 


08 


Effective: 
Supersedes: 


Revision: 


A 


5 
s) 
s) 
5 
2 
2D 
fs 
ie 
5 
3 
2 
y) 
5 
> 
z. 
2 
5 
S 
pi} 
> 


NUMBER 
OF UNITS 


6 iota 
1-21-57 
A 


ESTIMATED 
AMOUNT 


$ 885.33 


40 
40 
.40 
40 
40 
40 
~40 
40 
40 
240 
40 
40 


.40 
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Effective: 3-1-57 
Supersedes: 1-21-57 
Revision: A 
EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 
EQUIPMENT 
MP ESTIMATED NUMBER ESTIMATED 
NUMBER NOMENCLATURE UNIT COST OF UNITS AMOUNT 
20147 Resistor, RC20GF751J $ 86.08 5 $ 40 
20248 Resistor, RC20GF821d 08 5 40 
20105 Resistor, RC20GF911J .08 5 40 
20326 Resistor, RC20GF1027 08 5 40 
20289 Resistor, RC20GF112J 08 5 .40 
20290 Resistor, RC20GF122d . 08 5 40 
20115 Resistor, RC20GF132I .08 5 .40 
20119 Resistor, RC20GF152d .08 5 40 
20120 Resistor, RC20GF162J . 08 5 «40 
20102 Resistor, RC20GF1827 .08 5 40 
20104 Resistor, RC20GF202I .08 5 .40 
20249 Resistor, RC20GF222I 08 5 .40 
20123 Resistor, RC20GF242T . 08 5 40 
20124 Resistor, RC20GF272d .08 5 .40 
20138 Resistor, RC20GF302I .08 5 40 
20271 Resistor, RC20GF332d 08 5 40 
20351 Resistor, RC20GF362I . 08 5 40 
20189 Resistor, RC20GF3927 08 5 .40 
20218 Resistor, RC20GF4327 08 5 40 
20219 Resistor RC20GF472d .08 5 iO 
20116 Resistor, RC20GF512d . 08 5 40 
20207 Resistor, RC20GF562J .08 5 .40 
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MP 


NUMBER 


20208 
20254 
20255 
20372 
20191 
20169 
20100 
20158 
20263 
20234 
20369 
20374 
20367 
20368 
20103 
20325 
20167 
20357 
20180 
20177 
20279 
20379 


EQUIPMENT LIST Y 


PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 


EQUIPMENT 


NOMENCLATURE 


Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 


Resistor, 


RC20GF622T 
RC20GF682I 
RC20GF752I 
RC20GF822I 
RC20GF912I 
RC20GF103J 
RC20GF113I 
RC20GF123I 
RC20GF133I 
RC20GF1535 
RC20GF163 I 
RC20GF1837 
RC20GF203T 
RC20GF223I 
RC20GF243 I 
RC20GF273I 
RC20GF303I 
RC20GF333I 
RC 20GF363I 
RC20GF393I 
RC20GF433I 
RC20GF473I 


$ 


ESTIMATED 
UNIT COST 


.08 
. 08 
08 
. 08 
203 
- 08 
. 08 
s05 
. 08 
. 08 
.08 
. 08 
. 08 
. 08 
. 08 
506 
08 
- 08 
. 08 
£08 
«03 
. 08 


Effective: 


3=1=5 71 


Supersedes} -21-57 


Revision: 


Ul 


mn ww ww wo ow owe oe NV a Ve ea a a 


NUMBER 
OF UNITS 


A 


ESTIMATED 
AMOUNT __ 
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~40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
- 40 
40 
-40 
40 
-40 
40 
.40 
40 
-40 
.40 
40 


. 40 


40 
40 
40 


ITEM 
348, 
349, 
350. 
351. 
352. 
353. 
354. 
35D. 
356. 
357.6 
358. 
359. 
360, 
361. 
362, 
363. 
364, 
365, 
366, 
367. 
368, 
369. 
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Effective: 3-1-57 
Supersedes: 1-21-57 
Revison: A 
EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 
EQUIPMENT 
MP ESTIMATED NUMBER ESTIMATED 
NUMBER NOMENCLATURE UNIT COST OF UNITS AMOUNT 
20268 Resistor, RC20GF513d $ 6,08 5 $ =, 40 
20205 Resistor, RC20GF563J 08 5 40 
20206 Resistor, RC20GF623d .08 5 40 
20382 Resistor, RC20GF683I .08 5 40 
20380 Resistor, RC20GF753J .08 5 40 
20284 Resistor, RC20GF823J 208 5 40 
20111 Resistor, RC20GF913J .08 5 40 
20296 Resistor, RC20GF1O4T 08 5 40 
20106 Resistor, RC20GF114J .08 5 .40 
20235 Resistor, RC20GF124I 08 5 40 
20315 Resistor, RC20GF134I 208 5 40 
20320, Resistor, RC20GF154d .08 5 40 
20356 Resistor, RC20GF164J 208 5 240 
20110 Resistor, RC20GF184J .08 5 40 
20238 Resistor, RC20GF204I 08 5 0 
20101 Resistor, RC20GF224I 08 5 ~ 40 
20168 Resistor, RC20GF244T 208 5 40 
20170 Resistor, RO20GF274J .08 5 240 
20172 Resistor, RC20GF304J 08 5 40 
20185 Resistor, RC20GF334J 08 5 40 
20187 Resistor, RC20GF364J .08 5 40 
20229 Resistor, RC20GF394J 08 5 40 
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MP 
NUMBER 


20373 
20319 
20175 
20176 
20212 
20252 
20298 
20155 
20156 
20157 
20126 
20264 
20162 
20275 
20318 
20117 
20364 
P0153 
20154 
20160 
20171 


20310 


EQUIPMENT LIST Y 


PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 


EQUIPMENT 


NOMENCLATURE 


Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 


Resistor, 


RC20GF434I 
RC20GFA7AT 
RC20GF514I 
RC20GF564d 
RC20GF624T 
RC20GF684I 
RC20GF754I 
RC20GFS824T 
RC20GF9LAT 
RC20GFLO5I 
RC20GF115Jd 
RC20GF125JI 
RC20GF135JI 
RC20GF1557 
RC20GF1LO5I 
RC20GF185I 
RC20GF205I 
RC2O0GF225I 
RC20GF245I 
RC2O0GF275I 
RC20GF305I 


RC20GF335d 


Effective: 


Supersedes: 1-21-57 


oie aes 
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Revision: A 
ESTIMATED NUMBER ESTIMATED 
UNIT COST OF UNITS AMOUNT 
$ =. 08 5 $ 40 

.08 5 40 
08 S 40 
. 08 5 .40 
.08 5 40 
08 5 .40 
. 08 5 ~40 
.08 5 40 
.08 5 40 
08 5 40 
08 5 40 
.08 5 40 
.08 5 40 
208 5 40 
08 5 40 
08 5 .40 
. 08 5 40 
. 08 2 40 
.08 5 40 
08 5 40 
08 5 .40 
08 5 40 
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Effective: 3-1-57 
Supersedes: 1-21-57 
Revision: A 
EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 
EQUIPMENT 
MP ESTIMATED NUMBER ESTIMATED 
NUMBER NOMENCLATURE UNIT COST OF UNITS AMOUNT 
20314 Resistor, RC20GF365J $ 6, 08 5 $ =©6, 40 
20190 Resistor, RC20GF3957 08 5 40 
20220 Resistor, RC20GF4357 .08 5 40 
20107 Resistor, RC20GF475I . 08 5 40 
20301 Resistor, RC20GF515J . 08 5 .40 
20152 Resistor, RC20GF565J .08 5 -40 
20385 Resistor, RC20GF6257 .08 5 40 
20159 Resistor, RC20GFO85J .08 5 0 
20161 Resistor, RC20GF755J 08 5 40 
20307 Resistor, RC20GF8257 . 08 5 40 
20308 Resistor, RC20GF915J 208 5 .40 
20130 Resistor, RC20GF1LO6J 208 5 40 
20291 Resistor, RC32GF101J sie 5 .60 
20287 Resistor, RC32GPF111J .12 5 .60 
20258 Resistor, RC32GF121J wie 5 .60 
20361 Resistor, RC32GF131J 112 5 .60 
20250 Resistor, RC32GF151J 12 5 . 60 
20288 Resistor, RC32GF161J eke 5 .60 
20300 Resistor, RC32GF181I .12 5 .60 
20348 Resistor, RC32GF201I si2 5 .60 
20343 Resistor, RC32GF22l1J .12 5 .60 
20324 Resistor, RC32GFe241I ie 5 .60 
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Effective: 3-1-57 
Supersedes: 1-21-57 
Revision: A 
EQUIPMENT LIST Y¥ 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 
EQUIPMENT 
MP ESTIMATED NUMBER ESTIMATED 
NUMBER NOMENCLATURE UNIT COST OF UNITS AMOUNT 
20323 Resistor, RC32GF271d $ ake 5 $ 60 
20306 Resistor, RC3eGF301d le 5 00 
20322 Resistor, RC32GF331d ~l2 5 00 
20352 Resistor, RC32GF361J «ie 5 .60 
20109 Resistor, RC32GF391d 12 5 .60 
20330 Resistor, RC32GF431d «le 5 60 
20339 Resistor, RC32GF471d ~l2 5 00 
20376 Resistor, RC32GF511J 12 5 260 
20245 Resistor, RC32GF561d ie 5 60 
20239 Resistor, RC32GF621d ele 5 60 
20247 Resistor, RC32GF681J 12 5 60 
20386 Resistor, RC32GF751d 12 5 .60 
20294 Resistor, RC32GF821I 12 5 .60 
20178 Resistor, RC32GF9117 12 5 .60 
20179 Resistor, RC32GF102JI 1 5 60 
20228 Resistor, RC32GFl12Jd ~L2 5 .60 
20353 Resistor, RC32GF1227 rae) 5 60 
20257 Resistor, RC32GF132J eke 5 200 
20304 Resistor, RC32e@GF152J He 5 .60 
20365 Resistor, RC32GF1625 12 5 ~00 
20272 Resistor, RC32GF182I ~12 5 ~00 
20327 Resistor, RC32GF2027 2 5 .60 
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Effective: 3-1-57 


Supersedes: 1-21-57 
Revision: A 
EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 
EQUIPMENT 
MP ESTIMATED NUMBER ESTIMATED 
ITEM NUMBER NOMENCLATURE UNIT COST OF UNITS AMOUNT 
426, 20360 Resistor, RC32GF2227 $ ~12 5 $ 00 
437. 20359 Resistor, RC32GFe427 12 5 260 
438, 20358 Resistor, RC32GF272I .12 5 .60 
439, 20232 Resistor, RC32GF3027 .12 5 .60 
440, 20149 Resistor, RC32GF332I .12 5 .60 
AAD 20333 Resistor, RC32GF3627 sie 5 .60 
ANE, 20363 Resistor, RC32GF3927 sie 5 .60 
443, 20194 Resistor, RC32GF432I .12 5 .60 
Aad, 20311 Resistor, RC32GF472I ie 5 sao 
HAS, 20321 Resistor, RC32GF512I .12 5 .60 
446, 20285 Resistor, RC32GF562I ele 5 .60 
AT, 20044 Resistor, RC32GF6227 «ie 5 .60 
ANB, 20144 Resistor, RC32GF6827 ide 5 .60 
4g, 20338 Resistor, RC32GF752d 12 5 60 
450, 20137 Resistor, RC32GF8227 te 5 60 
AS1, 20241 Resistor, RC32GF912I .12 5 200 
452, 20140 Resistor, RC32GF103J .12 5 .60 
453, 20139 Resistor, RC32GF113J 12 5 .60 
45h, 20270 Resistor, RC32GF1237 ,i2 5 560 
455, 20240 Resistor, RC32GF133d 12 5 .60 
456, 20344 Resistor, RC32GF153J a2 5 760 
A457, 20342 Resistor, RC32GF163J 12 5 60 
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Effective: 3-1-57 
Supersedes: 1-21-57 
Revision: A 
EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 
EQUIPMENT 
MP ESTIMATED NUMBER ESTIMATED 

ITEM NUMBER NOMENCLATURE UNIT COST OF UNITS AMOUNT 
458, 20295 Resistor, RC32GF1837 $ 12 5 $ 60 
459, 20341 Resistor, RC32GF203J 12 5 .60 
460, 20362 Resistor, RC32GF223J 12 5 .60 
461, 20204 Resistor, RC32GF2437 gle 5 .60 
462. 20214 Resistor, RC32GF273J 12 5 .60 
463. 20246 Resistor, RC32GF303I .12 5 .60 
64, 20305 Resistor, RC32GF333d .12 5 .60 
465, 20121 Resistor, RO32GF363I l2 5 200 
466, 20313 Resistor, RC32GF393d 212 5 .60 
467. 20253 Resistor, RC32GF433d ~l2 5 200 
468, 20262 Resistor, RC32GF473d 22 5 200 
469, 20276 Resistor, RC32GF513d »l2 5 600 
470, 20312 Resistor, RC32GF563J 12 5 60 
471. 20346 Resistor, RC32GF623I <2 5 -60 
N72, 20136 Resistor, RC32GF683I 12 5 260 
473, 20269 Resistor, RC32GF753J He 5 260 
ATH, 20188 Resistor, RC32GF823I ol2 5 00 
475. 20186 Resistor, RC32GF913J se) 5 260 
476, 20349 Resistor, RC32GF1O04J i142 5 .60 
ATT. 20303 Resistor, RC32GF114J jie 5 260 
478, 20329 Resistor, RC32GF124I .12 5 .60 
479. 20336 Resistor, RC32GF134J »12 5 .60 


MP 


NUMBER 


20195 
20196 
20197 
20355 
20209 
20127 
20150 
20193 
20164 
20319 
20236 
20259 
20278 
20302 
20260 
20215 
20151 
20132 
20243 
20354 
20226 
20299 


EQUIPMENT LIST Y 


PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 


EQUIPMENT 


NOMENCLATURE 


Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 
Resistor, 


Resistor, 


RC32GF154g 
RC32GF164g 
RC32GF184I 
RC32GF204 
RC3Z32GF224 
RC32GF244T 
RC32GF274I 
RC32GF304T 
RC32GF334I 
RC32GF364I 
RC32GF394I 
RC3Z32GF434I 
RC32GF474I 
RC32GF5145 
RC32GF564.T 
RC32GF624T 
RC32GF684 
RC32GF 754d 
RC32GF824T 
RC32GF914T 
RC32GF105I 


RC32GF115d 


$ 


ESTIMATED 
UNIT COST 


ee 
ie 
Pe b= 
s2 
ele 
ie 
oe 
«le 
ele 
«ike 
ce 
Pa a 
<Le 
pile 
wk 
ere 
ele 
ue 
g ike 
ee 
one 


se 


Effective: 
Supersedes: 


Revision: 


Ul 


Ge Age agar CGR SG. a A AGI A A, Te A OO OE OR I I ON 


NUMBER 
OF UNITS 


A 


_ Approved For Release 1999/09/08 : CIA-RDP81B00878R000200010020-2 


S212) 


1-21-57 


ESTIMATED 
AMOUNT 


$ .60 
.60 
«60 
.60 
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Effective: 3-1-57 
Supersedes: 1-21-57 
Revision: A 
EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 
EQUIPMENT 
MP ESTIMATED NUMBER ESTIMATED 
ITEM NUMBER NOMENCLATURE UNIT COST OF UNITS AMOUNT 
502. 20215 Resistor, RC32GF125J & ..12 5 $ =, 60 
503. 20216 Resistor, RC32GF135d s12 5 .60 
504, 20350 Resistor, RC32GF155d .12 5 .60 
505. 20200 Resistor, RC32GF165d .12 5 .60 
506, 20201 Resistor, RC32GF185d gle 5 .60 
507. 20142 Resistor, RC32GF205J .12 5 .60 
508. 20143 Resistor, RC32GF225J Je 5 {60 
509. 20277 Resistor, RC32GF245J sl2 5 .60 
510, 20203 Resistor, RC32GF275J aie 5 .60 
511. 20202 Resistor, RC32GF305J .12 5 .60 
512, 20383 Resistor, RC32GF335J .12 5 .60 
513. 20128 Resistor, RC32GF3657 ke 5 .60 
514. 20370 Resistor, RC32GF3957 .12 5 .60 
515. 20118 Resistor, RC32GF435JI .12 5 .60 
516, 20389 Resistor, RC32GF4757 .12 5 500 
517. 20135 Resistor, RC32GF5157 12 5 .60 
518. 20221 Resistor, RC32GF565J 12 5 .60 
519, 20224 Resistor, RC32GF625J .12 5 .60 
520. 20223 Resistor, RC32GF685JI .12 5 .60 
521. 20222 Resistor, RC32GF755d .12 5 .60 
522. 20266 Resistor, RC32GF8257 we 5 .60 
523. 20265 Resistor, RC32GF915J .12 5 .60 
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MP 
NUMBER 


20134 
30470 
30502 
30063 
30499 
30211 
30501 
30480 
30497 
30026 
30108 
30313 
30283 
30060 
30284 
30109 
30107 
30294 
30057 
33455 
30298 
30520 
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EQUIPMENT LIST Y 


PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 


EQUIPMENT 


NOMENCLATURE 


Resistor, RC32GF106J 


Capacitor, 
Capacitor, 
Capacitor, 
Capacitor, 
Capacitor, 
Capacitor, 
Capacitor, 
Capacitor, 
Capacitor, 
Capacitor, 
Capacitor, 
Capacitor, 
Capacitor, 
Capacitor, 
Capacitor, 
Capacitor, 
Capacitor, 
Capacitor, 
Capacitor, 
Capacitor, 


Capacitor, 


CM15C010M 
CM15C020M 
CM15c.030M 
CM15C050K 
CM1L5C100J 
CM15C120I 
CM15C150I 
CM15C180I 
CM15C200J 
CM15C220I 
CM15E240T 
CM15E2707 
CM15E300T 
CM15E330J 
CM15E360I 
CM15E390I 
CML5E430I 
CML5E470I 
CML5E500I 
OM15E5103 
CM15E5607 


Effective: 3-1-57 
Supersedes: 1-21-57 
Revision: A 
ESTIMATED NUMBER ESTIMATED 
UNIT COST OF UNITS AMOUNT 
$ ,i2 5 $ bo 
«30 5 1.50 
«30 2 1.50 
-30 e) 1.50 
~30 5 1.50 
~30 s) tyod 
30 5 1450 
~30 S) 1.50 
»30 5 1.50 
230 5 15.50 
~30 ) 1.50 
230 5 1.50 
.30 5 1,50 
230 5 1.50 
230 5 1,50 
230 5 1.50 
~30 2D 1.50 
~39 2 1.50 
230 3D 1.50 
30 5 L<o0 
~30 5 1.50 
~30 s: 50 
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Effective: 3-1-57 


ter 


Supersedes: 1-21-57 
Revision: A 
EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 
EQUIPMENT 
MP ESTIMATED | NUMBER ESTIMATED 
NUMBER NOMENCLATURE UNIT COST OF UNITS AMOUNT 
30304 Capacitor, CM1L5E620I & “2960 5 $ 1.50 
30463 Capacitor, CM15E680J 30 5 1.50 
30116 Capacitor, CM1L5E750J3 230 5 1.50 
30278 Capacitor, CM15E820J 34 | 5 1.70 
30315 Capacitor, CM15E910J 34 5 1.70 
30112 Capacitor, CM15E101I 234 5 L700 
30337 Capacitor, CM15E111d 34 5 1.70 
30212 Capacitor, CM15E121J 34 5 1.70 
30329 Capacitor, CM15E131d 234 5 1,70 
30387 Capacitor, CM15E151J 34 5 170 
20523 Capacitor, CM15E161J 238 5 1.90 
30320 Capacitor, CM15E181J 38 5 1.90 
30117 Capacitor, CM15E201J 38 5 1.90 
30317 Capacitor, CM15E221J 245 5 2,20 
30286 Capacitor, CM15E2417 45 5 2.20 
30493 Capacitor, CM15E251J AS 5 2.20 
30293 Capacitor, CM15E271I 5 5 2,20 
30110 Capacitor, CM15E301J JA5 5 2.20 
30115 Capacitor, CM15E331J 49 5 2.45 
-30503 | Capacitor, CM15E3610 <3 5 2.65 
30118 Capacitor, CM1L5E391J 553 S 2.65 
30275 Capacitor, CM15E431J eoF 5 2.85 
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ITEM 
568, 
569. 
570. 
Std. 


572. 


MP 
NUMBER 


30052 
30282 
30111 
20525 


20532 
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Effective: 371-57 
Supersedes: 1-21-57 


Revision: A 


EQUIPMENT LIST Y 
PRELIMINARY DEPOT SPARES LIST 
FOR 3-CHANNEL DATA REDUCTION 


EQUIPMENT 


NOMENCLATURE 
Capacitor, CM15E471JI 
Capacitor, CM15E501J 


Capacitor, CM1L5E511d 


68 K 


Resistor, RHO,A44 
27 K 1% 


Resistor, RHO,A44 
1% 


ESTIMATED NUMBER ESTIMATED 
UNIT COST OF UNITS AMOUNT 


$ .60 5 $ 3.00 
.60 5 3.00 

.60 5 3,00 
2.50 2 5,00 
2.50 2 5,008 


eae 
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